Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 

وزارة الداخلية | 

المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


9 


كلية الملك فهد الأمنية 
FAHD‏ 


(شهادة) 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 


بأن المتدربة / أسماء أحمد معوض البلوي هة وة :09۹۹20 ۰ أ( 


قد اجتازت برنامج (إعداد مدربات الرماية) 
والذي عقد خلال الفترة من 15/١ ١/5‏ هإلى لاله 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني 


سد ت كك 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس 


Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 


وزارة الداخلية 


المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب 


النسائى الأمنى بكلية الملك فهد الامنيه 
بأن المتدربة / أسماء أحمد معوض البلوي هوية وطنية رقم )٠١ 195358989180١‏ 
قد اجتازت برنامج (الآداب والأحكام العسكرية) 


والذي عقد خلال الفترة من ٠.‏ 1ه إلى ۱/۳ ۱ اه 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 
aD”‏ لك 
د.سطام بن عبدالعزيز الفارنن ك 2 بن عبدالرحمن الد ميج 


